* FRANCISZEK 


HRIST 


MGR INZ. ARCHITEKT 


NAJUKOCHANSZY MAZ 


po diugiej i ciezkiej chorobie, opatrzony Swietymi 


Sakramentami, zmarł dnia 23 stycznia 1990 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione 
zostanie w piątek dnia 2 lutego 1990 r. o godzinie 11.00 
w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi 
wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku, 
o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 
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